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DK-G01CR 
取扱 説明 書 


本 書 に は 基本 的 な 注意 事項 ・ 各 部 名 称 を 記載 し て いま す 。 


い 


接続 方 法 ・ 操 作 方 法 に つい て は 弊社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


アル イン コ の IP 無線 装置 を お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 本 製品 の 機能 を 充分 に 発揮 させ 、 効 果 的 に ご 使用 いた だ く た め 、 
この 取扱 説明 書 を ご 使用 前 に 最後 まで お 読み くだ さい 。 ア フタ ー サ ービス な ど に つい て も 記載 し て いま す の で この 取扱 説明 書 は 大 切 に 保 
管 し て くだ さい 。 ま た 、 補 足 シ ー ト や 正誤 表 が 入っ て いる 場合 は 、 取 扱 説明 書 と 合わ せ て 保管 し こく だ さい 。 ど ご 使用 中 の 不明 な 点 や 不具 合 
が 生じ た と き 、 お 役に立ち ます 。 本 製品 は 登録 ・ 開 設 必要 の デジ タル 簡易 VOIP イン ター フェ イス と し て 、 種 通信 に お 使い いた だ け ま す 。 


デジ タル 簡易 無線 ユニ ッ ト 「XE1 100] 内 蔵 ) 
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使用 前 の ご 注意 


画 電 波 法 上 の ご 注意 

本 機 は デジ タル 簡易 無線 登録 局 で す 。 使 用 する に は あら か じ め 、 同 梱 の 用 
紙 の 登録 ・ 開 設 申請 が 必要 に な り ま す 。 登録 申請 手続 き な し の 運用 は 、 不 
法 無線 局 開設 に より 玉 則 を 受け ます 。 必 ず 登 録 状 が 手元 に 届い た の を 確認 し 
て か ら ご 使用 < くだ さい 。 ま た 、 音 声 圧縮 ( 符号 化 ) 方 式 AMBE+ ら TV を 採用 
し た 弊社 製 ・ 他 社 製 の DCR 無線 機 と は 基本 の 音声 通信 は で きま す が 、 そ 
の AMBE 方 式 以外 の 無線 機 と は 通話 で きま せん 。 


一 分 角 し な いで 

デジ タル 簡易 IP 無線 装置 の 改造 、 変 更 は けが 、 感 電 、 故 障 の 原因 と な り ま す 。 
分 解 し た り 内 部 を 開け る こと や 、 無線 ユニ ッ ト の 証明 ラベ ル を 剥が し て 使用 
する こと は 法律 で 固く 禁じ られ て いま す 。 


画 ご 使用 禁止 場所 

使用 場所 に よっ て は 思わ ぬ 電 波 障害 を 引き 起こ すこ と が あり ます 。 次 の よう 
な 場所 で は 使用 し な いで くだ さい 。 

(航空 機内 、 空 港 敷地 内 、 新 幹線 車両 内 、 中 継 局 周辺 、 病 院内 な ど ) 


日 本 国内 で の み 使 用 し て くだ さい 。 
This product is permitted for use in Japan OnIy. 


一通 信 距 離 に つい て 

子 機 と DK-GOD1CR ゲー トウ ェ イ 間 の 通信 距離 は 、 設置 場所 の 環境 と 条件 
に よっ て 大 きく 変わ り ま す 。 本 機 に 採用 され て いる 電波 は 直進 性 が 高く 、 ビ 
ル な ど 、 階 層 が 違う 縦 方 向 は フロ ア が 障害 に な り 、 極 端 な 場合 1 階 違 うだ け 
で 通話 が で き な く な る こと も あり ます 。 


男 ご 使用 環境 

本 機 は 防塵 ・ 防 水 構 造 で は あり ませ ん 。 高 湿 、 多 湿 、 直 射 日 光 の 当たる と ころ 、 
粉じん の 多い 場所 、 屋 外 は 避け て 、 通 話し た い エ リア が な る べく 広く 見 渡せ る 、 
高い 場所 に 設置 し こく だ さい 。 


田 ネ ットワーク 環境 

社内 ネッ トワ ー ク ( イン トラ ネッ ト ) 環境 専用 で す 。 本 機 は 、 ネ ットワーク 上 の 悪 
意 ある 攻撃 へ の 対策 や 、 セ キュ リティ 機能 を 搭載 し て お り ま せん 。 管 理 さ れ た 安 
全 な ロー カル ・ ネ ットワーク 環境 で お 使い くだ さい 。 


較 ご 使用 条件 

1 グル ー プ 内 で 本 機 が 使用 で きる 台数 は 最大 5 台 ま で で す 。 グ ルー プ 内 の チャ 
ン ネ ル は すべ て 別 の も の に 設定 し て くだ さい 。 同 じ チ ャ ン ネ ル 設 定 に する と 、 電 
波 の 相互 干渉 に より 誤動作 し ます 。 推奨 チャ ン ネ ル 間 隔 は ら 5 チャ ン ネ ル 以 上 で す 。 


初期 設定 に は 、 オ フラ イン の パソ コン 、 固 定 IP アド レス と 最低 限 の ネッ トワ ー ク 
設定 に 関す る 知識 が 必要 で す 。( 出荷 時 : IP アド レス 192.168.0.1/ サブ ネッ 
トマ スク ら 655.255.855.0) 

設定 の 詳細 は 弊社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 

http://Www.alinco.COo.jp/ 「 電 子 事業 ] 一 「 ダ ウン ロー ド 」 

複数 台 の 設置 は 、 そ れ ぞ れ の 機器 が 至近 距離 だ と 誤動作 する こと が あり ます 。 
ゲー トウ ェ イ 問 や 子 機 と 子 機 の 間 は 10m、 ま た 環境 に よっ て は それ 以上 離し て 
お 使い くだ さい 。 


通信 制限 に つい て 


デジ タル 簡易 IP 無線 装置 の 通信 に 関す る 制限 事項 に つい て 説明 し ます 。 


5 分 制限 (5 分 以上 は 連続 で 送信 で きま せん ) …………… 
通信 時 間 が 合計 5 分 に な る と 自動 的 に 送信 は 停止 し ます 。 


5 分 の 通信 時 間 制 限 に より 、 自 動 的 に 通信 が 停止 し た 後 は 、 約 1 分 
た た な いと 次 の 送信 は で きま せん 。 


キャ リア セン ス (受信 中 は 送信 で きま せん ) 61 9 池 る 88)678(8: 
一 定 の 強 さ 以上 の 信号 を 受信 し て いる と き は 送信 で きま せん 。 


安全 上 の ご 注意 


製品 を 安全 に ご 使用 いた だ く た め 、「 安 全 上 の ご 注意 」 を ご 使用 の 前 に お 読み くだ さい 。 


この 取扱 説明 書 で は 、 製 品 を 安全 に 正しく お 使い いた だ き 、 あ な た や 他 の 人 々 へ の 危害 や 財産 へ 
の 損失 を 未然 に 防止 する た め に 、 い ろ い ろ な 絵 表 示 を し て いま す 。 そ の 表示 と 意味 は 次 の よう に 
な っ て いま す 。 内 容 を よく 理解 し て か ら 本 文 を お 読み くだ さい 。 


表 示 の 意 味 


この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 死 
居 険 が 差し 迫っ て 生じ る こと が 意 定 され る 内 容 を 示し て 


この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 死亡 


能 性 が 想定 され る 内 容 を 示し て いま す 。 


され る 内 容 、 お よび 物 的 損害 の み の 発 


この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 傷害 を 負う 可能 性 が 想定 


E が 想定 され る 内 容 を 示し て いま す 。 


表 示 の 意 味 


八 記 号 は 、 注 意 (危険 警告 含む お) を 促す 内 容 が ある こと を 告げ る も の で す 。 
図 の 中 に は 具体 的 な 注意 内 容 が 描か れ て いま す 。 


( 〇 記号 は 、 


行為 の 禁止 で むる こと を 告げ る も の で す 。 
図 の 中 や 近傍 に 具体 的 な 禁止 内 容 が 描か れ て いま す 。 


人 @ 記号 は 、 行 為 を 強制 し た り 指示 する 内 容 を 告げ る も の で す 。 
図 の 中 に 具体 的 な 指示 内 容 ( 左 


の 場合 は AC アダ プター を コン セン ト か ら 


誠 け ) が 描か われ て いま す 。 


本 製品 の 故障 、 誤 動作 、 不 具合 、 あ る い は 停電 な どの 色 部 


因 に て 通信 な どの 機会 を た 失っ た た め に 生 


じ た 損 害 な どの 純粋 経済 損害 に つき まし て は 、 当 社 は 一 切 そ の 責任 を 負い か ね ます の で 、 あ ら か じ め 
ご 了承 くだ さい 。 


小 


画 使用 環 


画 IP 無線 装置 本 体 の 取り 扱い に つい て 


ぐ 


F- コ 
叫 
境 ・ 


条件 


この 製品 を 使用 で きる の は 、 日 本 国内 の 
陸上 の み で す 。 上 空 、 海 上 や 国外 で は 使 
用 で きま せん 。 
This product is permitted for use in 
Japan OnIy. 


この 製品 を 人 命 救助 な どの 目的 で 使用 し 
て 、 万 一 、 故障 ・ 誤 動作 な ど が 原因 で 人 
命 が 失 われ る こと が あっ て も 、 製 造 元 お よ 
び 販 売 元 は その 責任 を 負う も の で は あり ま 
せん 。 


この 製品 どう し 、 ま た は 他 の 無線 機 と と も 
に 至近 距離 で 複数 台 使用 し な いで くだ さ 
い 。 お 互い の 影響 に より 故障 ・ 誤 動作 ・ 
不具 合 の 原因 と な り ま す 。 


この 製品 を 何ら か の シス テム や 電子 機器 
の 一 部 と し て 組み 込ん で 使用 し た 場合 、 
いか な る 誤動作 ・ 不 具合 が 生じ て も 製造 
元 お よび 販売 元 は その 責任 を 負う も の で 
は あり ませ ん 。 


他社 の アク セ サ リ ー 製 品 を 接続 し な いで く 
だ さい 。 故障 の 原因 と な り ま す 。 

特に アン テ ナ は 指定 の も の 以外 を 使用 す 
る と 電波 法 に 違反 し ます 。 


この IP 無線 装置 は 調整 済み で す 。 本 機 を 
ユー ザー が 改造 、 変 更 す る こと は 法律 で 
禁止 され て いま す 。 

サイ ズ 違 い の ア ン テ ナ に 交換 する こと は で 
きま せん 。 


布 や 布団 で 覆っ た り し な いで くだ さい 。 熱 
が こも り 、 ケ ー ス が 変形 し た り 、 炊 災 の 原 
因 と な り ま す 。 直射 日 光 を 避け て 風通し の 
良い 状態 で ご 使用 くだ さい 。 


較 AC アダ プター の 取り 扱い に つい て 


指定 以外 の 電圧 で 使用 し な いで くだ さい 。 
火災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な り ま す 。 


AC プラ グ の コー ド を タコ 足 配線 し な いで 
くだ さい 。 加 熱 ・ 発 火 の 原 因 と な り ま す 。 


ぬれ た 手 で AC アダ プター に 触れ た り 、 
抜き 差し し な いで くだ さい 。 感電 の 原因 と 
な り ま す 。 


付属 の AC アダ プター 以外 は 、 使 用 し 
いで くだ さい 。 次 災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原 
と な り ま す 。 


ぐ 


電子 機器 の 近く で は 使用 し な いで くだ さ 
い 。 電 波 障害 に より 機器 の 故障 ・ 誤 動作 
の 原因 と な り ま す 。 


内 部 か ら 漏れ た 液 が 皮膚 や 衣服 に 付着 し 
た と き は 、 皮 膚 に 障害 を 起こ す お それ が 
あり ます の で 、 す ぐに きれ いな 水 で 洗い 流 
し て くだ さい 。 


航空 機内 、 空 港 敷 地内 、 新 幹線 車両 内 、 
中 継 局 周辺 で は 使用 し な いで くだ さい 。 
運行 の 安全 や 無線 局 の 運用 、 放 送 の 受信 
に 支障 を きた し た り 、 難 種 機器 が 故障 ・ 誤 
動作 する 原因 と な り ま す 。 
病院 や 医療 機関 で は 、 医 療 機器 な ど に 支 
障 が な いか 十分 に 確認 の 上 、 管 理 者 の 許 
可 の も と ご 使用 くだ さい 。 

無線 機 を 使用 し た こと に よっ て 、 い か な る 
誤動作 ・ 不 具合 が 生じ て も 、 当 社 は 一 切 
その 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ 
さい 。 


ネッ トワ ー ク 管理 者 の 許可 な し で ネッ ト 
ワー ク に 接続 し な いで くだ さい 。 ネッ トワ ー 
ク 障 害 を 引き 起こ す 可 能 性 が ある の で ネッ 
トワ ー ク 管理 者 の 許可 、 管 理 の も と 接続 し 
て くだ さい 。 


水 を か けた り 、 水 が 入っ た り し な いよ う 、 
また 故意 に ぬら さ な い よう に ご 注意 くだ さ 
い 。 故 障 の 原因 と な り ま す 。 


水 な ど で ぬ れ や すい 場所 (風呂 場 な ど ) 
で は 使用 し な いで くだ さい 。 故障 の 原因 と 
な り ま す 。 


近く に 小さ な 金属 物 や 水 な どの 入っ た 容器 
を 置か な いで くだ さい 。 こ ぼれ た り 、 中 に 
入っ た 場合 、 火 災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と 
な り ま す 。 


AC アダ プター を 、AC コン セン ト に 確実 
に 差し 込ん で くだ さい 。AC アダ ブタ ー の 
刃 に 金具 な ど が 触れ る と 、 炊 災 ・ 感 電 ・ 
故障 の 原因 と な り ま す 。 


AC アダ プター の 刃 に 、 ほ こり が 付着 し た 
まま 使用 し な いで くだ さい 。 シ ョ ー ト や 加 
熱 に より 火災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な り ま 
す 。 


AC プラ グ の コー ド の 上 に 重い も の を 載せ た 
り 、 は さん だ り し な いで くだ さい 。 ま た 加工 
し た り 、 無 理 に 曲げ た り 、 引 っ 張っ た り し な 
いで くだ さい 。 炊 災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と 
な り ま す 。 


田 異 常時 の 処置 に つい て 


以下 の 場合 は 、 す ぐ 本 体 に 接続 され て い 
る ケー ブル 類 を 外し 、AC アダ プター を 
AC コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 異 党 
な 状態 の まま 使用 する と 、 火 災 ・ 感 電 ・ 
故障 の 原因 と な り ま す 。 修理 は お 買い 上 
げ の 販売 店 、 ま た は 当社 サー ビス 窓口 に 
ご 連絡 くだ さい 。 お客様 に よる 修理 は 、 違 
法 で すか ら 、 絶 対 に お 止め くだ さい 。 


田 異 常 な 音 が し た り 、 煙 が 出 た り 、 変 な 臭 
い が す る と き 

田 落 と し た り 、 ケ ー ス を 破損 し た り し た と 
き 

田内 部 に 水 や 異物 が 入っ た と き 

田 AC ア ダブ プター の コー ド が 傷ん だ と き ( 忘 
線 の 串 出 や 断線 な ど ) 


保 守 ・ 点 検 


本 体 や 無線 ユニ ッ ト の ケー ス は 、 開 け な い 
で くだ さい 。 け が ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と 
な り ま す 。 内 部 の 点検 ・ 修 理 は 、 お 買い 
上 げ の 販売 店 また は 当社 サー ビス セン 
ター に ご 依頼 くだ さい 。 

製造 番号 ラベ ル を は が さ な い で くだ さい 。 
製造 番号 が わか ら な いと 保証 サー ビス を 
お 受け 頂く こと が で きま せん 。 


人 注意 


画 使用 環境 ・ 打 件 


ぐ 


画 IP 無線 装置 本 体 の 取り 扱い に つい て 


テレ ビ や ラジ オ 、LED 照明 と いっ た イン 
バー ター 内 蔵 の 電気 製品 の 近く で 使用 し 
な いで くだ さい 。 電 波 障 害 や ノイ ズ の 影 
響 を 与え た り 、 受 けた りす る こと が あり ま 
す 。 


湿度 の 高い 場所 、 ほ こり の 多い 場所 、 風 
通し の 悪い 場所 に は 置か な いで くだ さい 。 
次 災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な る こと が あり 
ます 。 


ぐら つい た 台 の 上 や 傾い た 所 、 振 動 の 多 
い 場 所 に は 置か な いで くだ さい 。 落 ち た り 、 
倒れ た り し て けが の 原因 と な る こと が あり 
ます 。 


無線 局 の 登録 状 の 有効 期限 は 5 年 で す 。 
登録 状 の 範囲 を 超え た 運用 や 登録 状 を 取 
得 し な い 運 用 は し な いで くだ さい 。 不法 無 
線 局 と な り 、1 年 以下 の 懲役 また は 100 
万 円 以下 の 宮 金 を 課せ られ る こと に な り ま 
す 。 


アン テ ナ を 誤っ て 目 な ど に ささ な いよ うに 
し て くだ さい 。 


壁掛 け 用 ブラ ケッ ト や 脱落 防止 用 スト ラッ 
プ の 取り 付け 方 を 間違う と 落下 に よる 故障 
や けが の 原因 に な り ま す 。 裏面 の 説明 を 
よく お 読み くだ さい 。 


長期 間 ご 使用 に な ら な いと き は 、 安全 の 
た め 必 ず 本 体 に 接続 され て いる ケー ブル 
類 を 外し 、AC アダ プター を AC コン セン 
ト か ら 抜 いて くだ さい 。 


田 AC アダ プター の 取り 扱い に つい て 


AC アダ プター を 抜く と き は 、 コー ド を 引っ 
張ら な いで くだ さい 。 炊 災 ・ 感 電 ・ 故 障 
の 原因 と な る こと が あり ます 。 必ず AC 
アダ プター を 持っ て 抜い て くだ さい 。 


保 守 ・ 点 検 


汚れ た 場合 は 柔らか いき れい な 布 で 乾 拭 
きき し て くだ さい 。 

ベン ジン 、 シ ン ナ ー、 ア ルコ ー ル 、 洗 剤 
な ど を 使う と 外装 や 文字 が 変質 する 恐れ が 
あり ます 。 

洗浄 剤 な ど を 直接 本 機 に 吹き 付け な いで 
くだ さい 。 機器 内 部 に 浸透 し 故障 の 原因 と 
な り ま す 。 


雷 が 鳴り 出し た ら 安 全 の た め 本 体 の に 接 
続 さ れ て いる ケー ブル 類 を 外し 、AC アダ 
プター を AC コン セン ト か ら 抜 いて 、 ご 使 
用 を お 控え くだ さい 。 


直射 日 光 が あ た る 場所 や 車 の ヒー ター の 
吹き 出し 口 な ど 、 異 常に 温度 が 高く な る 場 
所 に は 置か な いで くだ さい 。 内 部 の 温度 
が 上 が り 、 ケ ー ス や 部 品 が 変形 ・ 変 色 し 
た り 、 次 災 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


調理 台 や 加湿 器 の そば な ど 油 煙 や 湯気 が 
当たる よう な 場所 に は 置か な いで くだ さ 
い 。 次 災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な る こと 
が あり ます 。 


電波 を 使用 し て いる 関係 上 、 無 線 機器 の 
通話 は 第 三 者 に よる 傍受 を 完全 に 阻止 す 
る こと は で きま せん 。 

その た め 、 機 密 を 要する 重要 な 通話 に 使 
用 する こと は お 勧め で きま せん 。 


屋外 に は 設置 し な いで くだ さい 。 
火災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な る こと が あり 
ます 。 


衝撃 や 水分 、 異 物 の 混入 な ど に よる 故障 
の 場合 は 、 保 証 対象 外 に な り ま す 。 


弊社 の 製品 保証 に は 、 取 り 付 け や 取 り 外 し 
に か か る 費用 は 含ま れ ま せん 。 保証 期間 


(WP 製品 を 取り 外し て 再 


取り 付け る 際 に 費用 が 発生 し て も 、 弊 社 
で は その 費用 負担 は いた し か ね ます の で 、 
ご 了承 くだ さい 。 


市 販 さ れ て いる アン テ ナ 端 子 変換 用 コネ 
クタ に は 、 こ の 製品 に 適合 し な い 形状 の も 
の が あり ます 。 変換 コネ クタ が 正しく 接触 
し て いる か が 確認 し て か ら お 使い くだ さい 。 


AC アダ ブタ ー を 熱 器 具 に 近づけ な いで く 
だ さい 。 火災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な る 
こと が あり ます 。 


お 手入れ の 際 は 、 安 全 の た め 必 ず 本 体 に 
接続 され て いる ケー ブル 類 を 外し 、 ア ダブ プ 
ター を AC コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 


製造 番号 ラベ ル を は が さ な い で くだ さい 。 
製造 番号 が わか ら な いと 保証 サー ビス を 
お 受け 頂く こと が で きま せん 。 


付属 品 と 取り 付け 方 ① 


付属 品 を ご 確認 くだ さい 。 


シス テム 概要 図 接点 用 入出 力 端 子 の 接続 イメ ー ジ 図 


本 機 は 、 デ ジタル 簡易 無線 間 の シー ムレ ス な 通話 を 可能 に する イン ター フェ ー ス で す 。 


ーー PE ニ 壁掛 け 用 ブラ ケッ ト 壁 提 7 ラ ケ ッ 
ピル : 14F 壁掛 用 ブラ ケッ ト ( タッ ピン グ ネ ジ 4 本 ) 取扱 説明 書 (本 書 ) ② OO 9 IO PO 
① 出力 端子 : OUT 1 が ON に な る と ラン AC アダ ブタ ー (EDC-286) 保証 書 代 本 
プ ま た は ブザー が 鳴動 し ます 。(OUTg 脱落 防止 用 スト ラッ プ ミド ルアン テ ナ (EA-198) ン 敵 ッッ 
も 同様 ) = 圭 ポ に 月 当 S9 
2 申請 書類 一 式 タッ ピン グ ネ ジ 了 画 な し タッ ピン グ ネ ジ 隙間 あり 
通話 チャ ン ネ ル 保証 書 に ご 購入 の 日 付 が 記載 され て いな いと き は 、 領 収 書 ・ レシ ー ト を 保証 書 と いっ し ょ に ※ コ ンク リー ト や 石 環 ボー ド へ の 取り 付け は アン カー が 必要 に な り ま す 。 
ee 保管 し て くだ さい 。 ご 購入 日 が 証明 で きる 書類 が な いと 保証 サー ビス は 無効 と な り ます の 
人 で ご 注意 くだ さい 。 ④③ 壁掛 け 用 ブラ ケッ ト に 本 機 を 取り 付け ます 。 ブ ラケット の 4 か 所 の ツメ と 本 
OS 田山 に Rm 
ce 壁掛 け 用 ブラ ケッ ト と 脱落 防止 用 スト ラッ プ の 取り 付け …… ④ 矢印 マー ク 方 向 に 動か し 、「 カ タッ ] と 音 が 鳴る まで 、 し っ か り と 取り 付け 
2 ペー 2 ロミ tt N 4 = 
本 ① 本 機 の 取り 付け 向き に 注意 し な が ら 、 ま ず 先 に 加 掛 け 用 プラ ケッ ト の スト ラッ OOo 本 
FE ーー 居 部 吉 泊 プ 通 し 穴 に 脱落 防止 用 スト ラッ プ を 取り 付け ます 。 そ の 後 、 タ ッ ピ ング ネジ で 
6 間 較 ドミ ブラ ケッ ト を 取り 付け ます 。 ( プラ ス ド ラ イ バ ー No 1 . を ご 用 意 く だ さい ) 正しく 固定 され な いと 落下 する お それ が あり ます 。 固定 し た 状態 か ら 本 機 を 両手 で 
定期 的 に ネジ に ゆる み が な いか 点検 し て くだ さい 。 標準 付属 中 以外 の ネジ を 使用 する と 、 に HHR 
回 線 取り 付け 不良 に より 、 本 機 が 落下 する お それ が あり ます 。 絶 対 に 規格 以外 の ネジ は 使用 し SS 
な が いで くだ さい 。 
ーーー ブラ ケッ ト の 設置 は 、 記載 の 矢印 マー ク を 上 に し た 状態 や 、 天井 で の 設置 は お や めく だ さい 。 ③ 定 ツ メ 
【 ビ ル : 1F 】 本 機 が 落下 する お それ が あり ます 。 また 、 ブ ラケット の 表面 に 注意 只 起 シー ル を 添付 し て 
2 いま す の で 、 今 一度 お 確か め の 上 、 設 置 し て くだ さい 。 
② 入力 端子 : IN1 に 接続 され た スイ ッ チ カ ネジ と ブラ ケッ ト は し っ か り と 取り 付け て くだ さい 。⑥ ネジ と ブラ ケッ ト の 問 に 隙間 が ある 


ON に な る と 、 社 内 ネッ トワ ー ク 回 線 を 経 
貼 し て 14F の 出力 端子 : 0UT 1 が ON に 
な り ま す 。 (IN も 同様 


と 正しく 固定 で きず に 沙 下す る お それ が あり ます 。 


① ee り 外 し レバ ー 
aa に 引 トラ ッ プ 通し 穴 「 カ タッ ] と 音 が 鳴る まで 
時 ④ 日 右 に スラ イド し て くだ さい 。 


子 機 が 同じ チャ ン ネ ル 設 定 の 本 機 に アク セス する こと で 、 社 内 ネッ トワ ー ク 回 線 を 
通じ て 、 他 の 階 へ と 音声 が 送信 され ます 。 そ れ ぞ れ の 階 で 使用 する 子 機 の 数 に 制 還 還 っ 5 還 

限 は あり ませ ん 。 また 、1 グ ルー プ 内 で 本 機 が 使用 で きる 台数 は 最大 5 台 ま で で す 。 ※ 通信 障害 等 に より 、 誤 動作 ・ 不 具合 が 生じ る お それ が あり ます 。 
高い 信頼 性 を 必要 と する 用 途 に は ご 使用 に な ら な いで くだ さい 。 


注意 喚起 シー ル 


和 還 マ ー ク 脱藩 防止 
※ 矢 印 マ ー ク を を 上 に し た 状態 や 、 天 井 に は 取り 付け な いで くだ さい 。 ブラ ケッ ト ・ ス トラ ッ プ と 本 機 の 重ね 合わ せ 状態 ” ブラ ケッ ト ・ ス トラ ッ プ と 本 機体 化 


音 部 の 名 称 に つい て 付属 品 と 取り 付け 方 ② 


前 面部 … に だ Is ーー 2 男 本 体 定格 
側面 部 可 用 入 出力 凌 了 アン テ ナ の 取り 付け 方 に つい て 定 格 。 電 。 圧 | DCl2V( 付 属 AC ア ダフ ター : EDC-886) 
| の 了 _- 動 作 温 湿度 範囲 | 0Cー40C、20%- 8096( 結 胃 除 く ) 
アン テ ナ ン 邊 - デジ タル 簡易 無線 ユニ ッ ト PlW アン デ ナ の 民 本 を 持つ て 時 計 方 向 ( 右 ) に L A N ポ 一 ト | ioBASET/100BASE-TX 
「XE1100」 内 蔵 ※ 詳 し く は 概 用 図 ・ 接 続 イメ ー ジ 図 を ご 参照 くだ さい 。 可 転 が 止 まる まで 回 し ます 。 接点 用 入出 力 端 子 | 入力 端子 X2(N1H/-]. IN2[+/-1) 
外す と き は 反 時 計 方 向 ( 左 ) に 回 し ます 。 入力 定 知 DC12V15mA 
[| 出力 端子 Xe(OUT1H/-]. OUT8H/-]) 
旧 5 三 = 等 _ 出力 定格 : DC12V.100mA ※ 概 申 図 を 以下 に 示し ます 。 
一 用 無 線 ユニ ッ ト 証 明 ラ ベル グ ル 一 プ 構 成 | 最大 5 台 
で DC ジャ ッ ク (12V) 5 り す 法 | 幅 196mmX 高 さ 154mm x 奥行 き 39mm( 突起 物 含ま ず ) 
G き 6 Ss { リ ロー キー ト 
ーー ゴリ | オラ ッ フ 了 bfdp 部 付属 品 の AC ア ダ プ ター ンジ 欠 重 計 四 730e( 人 3 きす) 
イン ジ ケ ー タ ー 名 落 防止 用 の スト ラッ DC- ら 86) を 接続 し て くだ さい 。 ジグ ググ 固 内 蔵 無線 部 定格 (総務 省 技術 基準 適合 デジ タル 簡易 無線 ユニ ッ ト 「XE1 100] ) 
動作 状態 を 赤 と 緑 = 』 ブ を 取り 付け る の に 使 送 受 信 周 波 数 | 35120000-351.38125MHz(30ch) 
し ます 了 
の LED で 表示 し ま * ファ ー ム ウェ ア に つい て 民 ド 決 疹 風 多 誠 応 叶 FICFIDFIEFIF 
了 ど ES 軌間 球 | ?erSk 
ェ 和 ファ ー ム ウェ ア は 、 本 機 を 動作 させ る た め に 出荷 時 か ら 本 機 の フラ ッシュ 周波 数 偏 差 | |.5ppm 
メモ リー に 書き 込ま れ て いる プロ グラ ム で す 。 この プロ グラ ム は 、 機 能 の 空中 線 イ ン ピ ー ダ ンス | 500 條 平衡 SMA 型 
イン ジ ケ ー タ ー 状 態 遷 移 に つい て は 、 弊 社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 拡張 や 改良 の た め 、 バ ー ジ ョ ン ア ッ プ する こと が あり ます 。 還 当 明 間 BE 目 果 明 間 5W7W/IW( 個 甘 す 06. 一 0 
fi oh 2 3 保守 ポー ト | 「 ダ ウン ロー ド 上 大 ER 
管理 者 が 点検 ・ を 行う 保守 ポー ト で す 。 濃 電子 1 ae 周 + 
庭園 部 ae 還 和仁 だ 行 つ 保守 ttp://Www.alinCO.CO.jD/「 電 子 事業 」 ッ 装 ーー 5 
H 固定 ツメ 本 ーー 受信 部 | 受 信 方 式 | ダブ ルス ー パ ー ヘ テロ ダイ ン 
| 壁掛 け 用 ブラ ケッ ト を LAN ポート リセ ッ ト ス イッ チ 故障 と お 考え に な る 前 に 受 信 感 度 | - ら dBuVEMF 以 下 (BER 1x109 
取り 付け る の に 使用 し ます 。 定格 に 合わ せ た LAN ケ ー ブ ル を 設定 を 初期 化す る と き に 使い ま _ 公 ピ 
接続 し ます 。 昌和 0 接続 ・ 操 作 方 法 ・ 初 期 設定 に 関連 する 内 容 に な り ま す の で 、 詳し く は 、 ーー ツー UI 
本 当直 2 +12V ーー 一 。 IN1[-] 0UT1[-] 
※LAN ケ ー ブ ル は 別売 り の で す 。 弊社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 cns EK 1 二 
http://Www.alinco.co.jp/「 電 ー 「 ダ ウン ロー ド WM MA 5 be 
守 ミ 9 ノー ス 端 子 は 放射 ノイ ズ 対 策 用 で す 。 環 境 に よっ て は アー ス 株 を 接続 する 必要 1 1 Lw 。 IN] ャ ーー 。oUT2[ 
デア が あり ます 。 TF" ヨ em ビー = 入出 力 端 子 内 部 概略 図 


ー _ _- 本 入力 端子 に は 電源 を 接続 し な いで くだ さい 。 12V は 内 部 電源 と 絶 緑 され 
生産 終了 製品 に 関し て は 下記 の 一 定期 間 補 修 用 部 品 を 常備 し て いま す 。 て いま せん 。 

不測 の 事態 に より 在庫 が な く な る 場合 も あり 、 修 理 が で き な い こと が あり 仕様 ・ 定 格 は 予告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 
ます の で ご 了承 くだ さい 。 本 書 の 説明 用 イラ スト は 、 実物 と は 字体 や 形状 が 異な っ た り 、 一 部 の 表示 を 省略 し て い 


0 る 場合 が あり ます 。 
調和 鐘 田 吾 く 己 三 4 
補修 用 部 品 の 保有 期間 は 生産 終了 後 5 年 で す 。 本 書 の 内 容 の 一 部 、 ま た は 全部 を 押 記 転載 する こと は 禁止 され て いま す 。 


いづ 


